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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 


Elections législatives - Scrutin de Ballotage du 30 Juin 1968 
3me Circonscription 


ELECTRICES, ELECTEURS, 


Au premier tour de scrutin, 39,26 % d'’entre-vous nous ont accordé 
leur confiance. 


Nous les remercions très sincèrement. 
D'autres se sont exprimés différemment, nous respectons leur choix. 
Demain, la nouvelle Assemblée Nationale devra assumer ses responsabilités. 


— Politique étrangère et intérieure 

— Action régionale 

— Action économique et réformes sociales 

— Réforme de l'Administration et de l'Université. 





Elles le seront, dans la mesure ou tous les démocrates pourront 
exercer un véritable dialogue. 


Electrices, Electeurs, 


Dimanche dernier, vous nous avez accordé 5252 voix de majorité 
sur Monsieur Magniny (candidat U.D.R. 5" République). 


Ce dernier maintient sa candidature au 2" tour, il en donne les raisons, c'est 
son droit. 


Toutefois, observons les résultats du |: tour; 
Candidature communiste 9260 
— PSU 6 4/5 
15735 


Monsieur Reymond (candidat communiste) est le seul candidat de 
gauche au 2° tour. 


Nos 19.154 suffrages nous désignent pour le distancer, mais attention: un 
déplacement de voix est toujours possible au 2" tour !... 


Dimanche, les démocrates, tous les démocrates, sauront prendre 
leurs responsabilités. 


Notre succès sera le leur. 


André CHAZALON Re 


Député sortant 
Maire de la GRAND'CROIX Féliien CHABROL 
Conseiller Général Niaire de Sorbiers 
Conseiller Général de Saint-Héand 
Secrétaire de l'Association des maires 


de l'Arrondissement de Saint-Etienne 


présentés par ‘PROGRÈS et DÉMOCRATIE MODERNE “ 


IP, DONPY - AIVE-DE-GIER 








